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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

  ما صحة حديث  من دخل المقابر وقرأ قل هو الله أحد عشر مرات - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان

  صالح اللحيدان


  
  اه تقول اه بان هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دخل المقابر وترى قل هو الله احد عشر مرات واهدى ثوابها للموتى غفر الله تعالى للموتى وادخل في قبورهم النور والسرور
  -
    
      00:00:00
    
  



  ويكتب الله تعالى للقارئ بكل ميت مات من يوم ان اهبط ادم الى الارض الى يوم القيامة عشر حسنات ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  -
    
      00:00:14
    
  



  نسأل الله السلامة من الجرأة على الله وعلى رسوله بالكذب والله اعلم
  -
    
      00:00:28
    
  



